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Введение

Данный материал предназначен для оказания практической помощи работодателям при организации обучения и аттестации работников в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики.

Материал изложен в форме вопросов – ответов на вопросы, ответы обоснованы ссылкой на нормативные документы.

Материал подготовлен с использованием информации информационных систем «ТехЭксперт» и «КонсультантПлюс».

Дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности

Кто обязан получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности?

В соответствии с требованиями п. 1 статьи 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и требованиями п.1 Постановления Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» определяются следующие категории работников, в том числе Руководители организаций, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов (ОПО), а также с изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на ОПО обязанных получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности:

Работники, ответственные за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности организациями, эксплуатирующими ОПО; 

Работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности;

Работники, являющиеся специалистами, осуществляющими авторский надзор в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации ОПО; 

Работники, осуществляющие функции строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта ОПО. 

Какова периодичность получения дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности?

В соответствии с п. 1 статьи 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

Не реже одного раза в 5 лет.

Какие документы получают слушатели после успешного освоения дополнительной профессиональной программы в области промышленной безопасности и прохождения итоговой аттестации?

П.13 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере энергетики, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»:

Документ о квалификации (удостоверение о повышении квалификации) по дополнительным профессиональным программам, соответствующим заявляемым областям аттестации. 

Согласно Ч. 15 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.

По каким образовательным программам необходимо проводить обучение?

Согласно требованиям ч. 7 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

По образовательным программам, разработанным образовательной организацией на основании утвержденных Ростехнадзором типовых дополнительных профессиональных программ в области промышленной безопасности.

Каковы требования к подготовке иных категорий работников в области промышленной безопасности?

В соответствии с п. 2 статьи 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

Подготовка иных категорий работников в области промышленной безопасности осуществляется в соответствии с требованиями к таким работникам, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. Формы указанной подготовки определяются организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект.

Аттестация в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики 

Кто проходит аттестацию, в том числе первичную в случаях, предусмотренных п. 3 статьи 14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», абзацами третьим – шестым статьи 9.1 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» и п. 3 статьи 28.1 Федерального закона «Об электроэнергетике»?

В соответствии с требованиями п.2 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере энергетики, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» аттестацию проходят работники следующих категорий:

а) руководители организаций (обособленных подразделений организаций), осуществляющих проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов, а также изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, проектирование, строительство, капитальный ремонт, эксплуатацию, реконструкцию, консервацию и ликвидацию, а также техническое обслуживание, эксплуатационный контроль и текущий ремонт гидротехнических сооружений, эксплуатацию объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, в отношении которых осуществляется федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики, и оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие профессиональную деятельность, указанную в настоящем подпункте (далее – организации);

б) должностные лица, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, эксплуатационного контроля и контроля за показателями состояния гидротехнических сооружений, контроля за соблюдением требований безопасности при эксплуатации объектов электроэнергетики, авторского надзора в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, объектов электроэнергетики, строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, объектов электроэнергетики;

в) инженерно-технические работники, осуществляющие профессиональную деятельность, предусмотренную пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", частью первой статьи 9.1 Федерального закона "О безопасности гидротехнических сооружений" и пунктом 1 статьи 28.1 Федерального закона «Об электроэнергетике»;

г) не указанные в подпунктах "а" – "в" настоящего пункта работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций;

д) диспетчеры субъектов оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

Кто и где проходит первичную и периодическую аттестацию?

В соответствии с требованиями п.4,п.5,п.6,п.7 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере энергетики, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (далее – Положение):
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В какой срок и в каких случаях проводится первичная аттестация в области промышленной безопасности?

В соответствии с п. 3 статьи 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

Первичная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится не позднее одного месяца:

при назначении на соответствующую должность;

при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации;

при заключении трудового договора с другим работодателем, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации.

В какой срок и в каких случаях проводится первичная аттестация по вопросам безопасности гидротехнических сооружений?

В соответствии с требованиями ст.9.1 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»

Первичная аттестация работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений проводится не позднее одного месяца:

при назначении на соответствующую должность;

при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации;

при заключении трудового договора с другим работодателем, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации.

В какой срок и в каких случаях проводится первичная аттестация по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики?

В соответствии с требованиями п.3 статьи 28.1 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

Первичная аттестация работников по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики проводится не позднее одного месяца:

при назначении на соответствующую должность;

при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации;

при заключении трудового договора с другим работодателем, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям аттестации.

Какова периодичность аттестации в области промышленной безопасности?

В соответствии с п. 1 статьи 14.1 Федерального закона от 21.07.1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»:

Работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте (далее – работники), в целях поддержания уровня квалификации и подтверждения знания требований промышленной безопасности обязаны не реже одного раза в пять лет получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходить аттестацию в области промышленной безопасности. 

Категории таких работников определяются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п.1 Постановления Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» определяются следующие категории работников, в том числе Руководители организаций, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией ОПО, а также с изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на ОПО:

Работники, ответственные за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности организациями, эксплуатирующими ОПО; 

Работники, являющиеся членами аттестационных комиссий организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности;

Работники, являющиеся специалистами, осуществляющими авторский надзор в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации ОПО; 

Работники, осуществляющие функции строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта ОПО. 

ДЛЯ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ПЕРИОДИЧНОСТЬ АТТЕСТАИИ НЕ УСТАНОВЛЕНА!

Какова периодичность аттестации по вопросам безопасности гидротехнических сооружений? Кто обязан проходить аттестацию и в каком объеме?

В соответствии с требованиями ст.9.1 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»

Работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, капитальным ремонтом, эксплуатацией, реконструкцией, консервацией и ликвидацией, а также техническим обслуживанием, эксплуатационным контролем и текущим ремонтом гидротехнических сооружений (далее – работники), в целях подтверждения знания обязательных требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений обязаны не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию по вопросам безопасности гидротехнических сооружений. 

Категории таких работников определяются Правительством Российской Федерации ( п.2 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере энергетики, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»).

Аттестация работников по вопросам безопасности гидротехнических сооружений проводится в объеме требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей.

ДЛЯ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ПЕРИОДИЧНОСТЬ АТТЕСТАИИ НЕ УСТАНОВЛЕНА!

Какова периодичность аттестации по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики? Кто обязан проходить аттестацию и в каком объеме?

В соответствии с требованиями п.1и п.4 статьи 28.1 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

Работники (в том числе руководители организаций, в отношении которых в соответствии со статьей 29.1 настоящего Федерального закона осуществляется федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики), осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, профессиональную деятельность, связанную с реализацией функций по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике (далее – работники), в целях поддержания уровня квалификации и подтверждения знания требований к безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок обязаны не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики. 

Категории таких работников определяются Правительством Российской Федерации ( п.2 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере энергетики, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»).

Аттестация работников по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики проводится в объеме требований к безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок при эксплуатации объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок, необходимых для исполнения ими трудовых обязанностей.

В соответствии с требованиями статьи 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

Федеральный государственный энергетический надзор не осуществляется в отношении деятельности потребителей электрической энергии, связанной с эксплуатацией энергопринимающих устройств, использующихся для бытовых нужд, а также других энергопринимающих устройств, суммарная максимальная мощность которых не превышает 150 киловатт с номинальным напряжением до 1000 вольт и которые присоединены к одному источнику электроснабжения.

ДЛЯ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ПЕРИОДИЧНОСТЬ АТТЕСТАИИ НЕ УСТАНОВЛЕНА!

В каком территориальном органе Ростехнадзора необходимо проходить аттестацию?

В соответствии с требованиями п.38 Временного порядка предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 ноября 2019 г. № 424:

Государственная услуга оказывается по экстерриториальному принципу в любом территориальном органе Ростехнадзора, предоставляющем государственную услугу, по выбору заявителя. То есть аттестацию возможно пройти в любом территориальном органе Ростехнадзора ( ТАК Ростехнадзора).

Каков порядок взаимодействия территориального органа Ростехнадзора и организаций при аттестации работников?

Порядок взаимодействия Ростехнадзора (его территориальных органов) с заявителями при предоставлении государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики установлен Временным порядком предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 ноября 2019 г. № 424.

Какие документы необходимо оформить и подать в территориальный орган Ростехнадзора для аттестации работников?

Согласно п.13 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере энергетики, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (далее –Положение):

Для проведения аттестации, в том числе первичной аттестации в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», абзацами третьим – шестым статьи 9.1 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» и пунктом 3 статьи 28.1 Федерального закона «Об электроэнергетике», в территориальных аттестационных комиссиях или ведомственных аттестационных комиссиях организация представляет в соответствующий федеральный орган исполнительной власти или его территориальный орган по установленной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору форме заявление об аттестации, которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа организации или иным имеющим право действовать от имени организации должностным лицом.

В отношении работников, обязанных получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности в соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», к заявлению об аттестации прикладываются копии документов о квалификации, полученных в течение 5 лет, предшествующих дате его представления, по результатам дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности по дополнительным профессиональным программам, соответствующим заявленной области аттестации.

Согласно п.16 и п.18 Временного порядка предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 ноября 2019 г. № 424:

Документами, необходимыми для предоставления государственной услуги (заявительные документы), являются:

заявление об аттестации работника, направляемого на аттестацию;

документы, подтверждающие право лица действовать от имени заявителя;

копии документов о квалификации по результатам дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности по дополнительным профессиональным программам, соответствующим заявленной области аттестации, полученных в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления об аттестации (в отношении работников, обязанных получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности в соответствии с пунктом 1 статьи 14.1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

опись прилагаемых документов.

Установлена ли форма заявления об аттестации работника в ТАК Ростехнадзора?

Согласно п.17 Временного порядка предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 ноября 2019 г. № 424:

Рекомендуемый образец заявления об аттестации приведен в приложении №1 к Временному порядку.

Рекомендуемый образец заявления об аттестации размещен на сайте территориального органа Ростехнадзора.

Кто может являться заявителем проведения аттестации? Кто может подписать заявление об аттестации работника?

Согласно п.2 Временного порядка предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 ноября 2019 г. № 424:

Заявителями являются:

организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, направляющие работников, категории которых определены пунктом 2 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г. № 1365 (далее – Положение об аттестации).

Согласно п.13 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере энергетики, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (далее – Положение):

Для проведения аттестации, в том числе первичной аттестации в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14.1 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», абзацами третьим – шестым статьи 9.1 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» и пунктом 3 статьи 28.1 Федерального закона «Об электроэнергетике», в территориальных аттестационных комиссиях или ведомственных аттестационных комиссиях организация представляет в соответствующий федеральный орган исполнительной власти или его территориальный орган по установленной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору форме заявление об аттестации, которое подписывается руководителем постоянно действующего исполнительного органа организации или иным имеющим право действовать от имени организации должностным лицом.

Какие документы подтверждают право лица действовать от имени заявителя при подачи заявления об аттестации работника в ТАК Ростехнадзора?

Согласно п.25 Временного порядка предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 ноября 2019 г. № 424:

Документ, удостоверяющий личность, доверенность, оформленная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или иные документы, подтверждающие право лица действовать от имени заявителя при подаче заявительных документов.

Установлена ли форма описи прилагаемых к заявлению об аттестации работника документов при их подаче в территориальный орган Ростехнадзора?

Временным порядком предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения аттестации по вопросам промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 6 ноября 2019 г. № 424 форма описи прилагаемых документов не установлена. Опись составляется в произвольной форме.

Каким образом можно направить заявление об аттестации работника и прилагаемые к нему документы в территориальный орган Ростехнадзора?

Согласно п.14 Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере энергетики, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» (далее – Положение):

В территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору указанные в пункте 13 Положения документы могут быть представлены (направлены) на бумажном носителе непосредственно или посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронный документ), через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» («Интернет»), в том числе посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» ( Единый портал) или Единого портала тестирования в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gosn
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Kateropus pa6oTHWKOB

B Kakux komucemax
aTTecTyroTca

opraHu3saumin (He BXOAAT HU B OAHY M3 NEPEYNCIEHHbIX BbllLe
KaTeropui)
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B cooTBeTCTBUM C €AUHBIMU
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LesTeNbHOCTb, CBA3aHHYIO C
onepaTUBHO-AUCNETYEPCKUM
ynpaeneHueMm B
3/IEKTPO3HEPreTUKe, KOTopble
ycTaHoB/IEHbI MUH3HEPTO - B
aTTeCcTauMOHHbIX KOMUCCUSIX,
dopmupyembix
PocTexHaz30poM unu ero
TeppuUTOpUabHLIMU
opraHamu. ATtecTauus no
npom6e3onacHocT - B
aTTecTauMoHHON KoMUccUmn
opraHusaumm, GopmMupyemoi
COOTBETCTBYHOLUM
Ccy6bEKTOM OnepaTUBHO-
[AMCNEeTYEpCKOro ynpasaeHus
B 3/IEKTPO3HEPreTUKE

€C/I1 B OTHOLUEHUW PabOTHUKOB BbIsSIBNIEHbI HApYLIEHUS
o6s3aTenbHbIX TpeboBaHWI, onpefeneHHbIe B aKTaX, COLePXKaLLMX
pesy/bTaTbl NPOBELEHMS TEXHUYECKOTO paccieloBaHUs NPUYnH
aBapwuum Ha OMNO, I'TC, paccneaoBaHMs NPUYUH aBapun B
3/1eKTPO3HEPreTUKE NPOBOAUTCS BHEoYepeHas aTTecTaums
pabOTHMKOB yKa3aHHbIX B M. a-4, MPOBOAUTCA

B TAK PoctexHaa3opa uam
BEOMCTBEHHOMN
aTTecTauMoHHON KOoMUCCUU

MHble PabOTHWUKK (HE BXOAAT HU B OZLHY M3 NEPEYUCIEHHbIX BbllLe
KaTeropuit) n paboTHUKM OpraHn3aLLmii, BbIMONHAIOLWMX PaboThbl UK
0Ka3bIBaIOLLMX YCYTY OpraHu3aLmsM, aKcnayatupyowmm, Oro,
YKa3aHHble B NyHKTax a-B

B aTTeCTalMOHHbIX
KOMUCCHAX OpI'EHI/I3aLI,M1:1
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Kateropus paboTHWKOB

B Kaknx koMuccmax
aTTecTyroTca

pyKoOBOAMTENM OpraHun3aLmin (060cobaeHHbIX NoApPa3AeeHNIA
OpraHu3aLmii), OCyLLECTBASIOLLMX NPOEKTUPOBAHWE, CTPOUTENLCTBO,
3KCM/yaTaLMIO, PEKOHCTPYKLMIO, KAaNUTasIbHbIA PEMOHT,
TEXHUYECKOE NEPEBOOPYKEHNE, KOHCEPBALLMIO U AMKBUAALMto OO,
a TaK)Ke U3roTOB/IEHME, MOHTAX, HaNaaKy, 06CaYy)KMBAaHWUE U PEMOHT
TEXHUYECKUX YCTPOWCTB, NpUMeHsieMbIx Ha OMNO, NpoeKTUpoBaHue,
CTPOUTE/ILCTBO, KaMUTabHbIii PEMOHT, 3KCMTyaTaLmio,
PEKOHCTPYKLMIO, KOHCEPBALMIO U IMKBUAALIMIO, A TAKXKe
TEXHUYECKOE 06C/TY>KMBAHWE, SKCMYATALMOHHbIN KOHTPOJIb U
TeKyLMI peMOoHT I'TC, SKCnyaTaLuio 06 bEKTOB IEKTPOIHEPreTUKM
M SHEPTONPUHUMAIOLLUX YCTAHOBOK, B OTHOLLEHWUM KOTOPbIX
ocyuiecTasieTcs pefepasbHblii rOCyJaPCTBEHHbIN SHEPreTUYecKuin
HaZ30p B chepe 3/1eKTPOIHEPrETUKM, U ONEPATUBHO-AUCTETYEPCKOE
ynpae/ieHue B 31EKTPOIHEPreTUKE, a TAKKE UHAUBUAYANbHbIE
npeanpuHUMaTenu, ocyLLecTBAsoLWMEe NPOGECCUOHANBHYIO
LesTeNlbHOCTb, YKa3aHHYIO B HACTOSILLEM MOAMYHKTE

NnofiHaZ30pHble
opraHusaumu,
obecneunBatoLme
6e30nacHOCTL rocyaapcTea
(MuHO60pOHbI, PCUH, OCB,
OCO, BHeLLHeN pa3BeKu,
ynpaB/ieHWIO CNeLporpaMm
Mpesungenta) - B
BEJ,OMCTBEHHbIX, BCE
ocTasibHble B
TeppuUTOpUaNbHOIA
aTTecTauyMoHHON KoMUCCUn
PoctexHag3opa

( TAK PoctexHag3sopa)

AO/HKHOCTHbIE INLA, HA KOTOPbIX BO3/10XKEHbI GYHKLUM MO
OCYLLECTB/IEHUIO MPOU3BOACTBEHHOTO KOHTPOAA 3a cobatogeHnem
TpeboBaHWIA MPOMbILLAEHHOM 6e3onacHocTK Ha OMMO,
3KCNJIyaTaLUMOHHOTO KOHTPOAS U KOHTPOIs 33 NOKa3aTensiMn
cocTtosiHus ['TC, KOHTpoAs 3a cobaoaeHneM TpeboBaHui
6€30MacHOCTU NpU 3KCMTyaTaLuum 06 bEKTOB INEKTPOIHEPTETUKM,
aBTOPCKOro HaZi30pa B NpoLecce CTPOUTENbCTBA, PEKOHCTPYKLUMU,
KanuTaabHOrO PEMOHTA, TEXHUYECKOTO NEPEBOOPYKEHUS,
KOHCepBaLuuu 1 avkeugauum OMNO, I'TC, o6beKkToB
3/1EKTPO3HEPreTUKU, CTPOUTE/IBHOTO KOHTPOIA NPU OCYLLECTBIEHUN
CTPOMUTENILCTBA, PEKOHCTPYKLIMM U KanNWUTaNbHOrO PEMOHTA OMACHbIX
NPOV3BOACTBEHHbIX OOGBEKTOB, MMAPOTEXHUYECKUX COOPYIKEHUN,
06BEKTOB 3/IEKTPOIHEPTETUKM

nogHas30pHble
opraHusaumm,
obecneunBatoLpne
6e30nacHOCTb rocyjapcTea
(MuHO60pOHbI, PCUH, OCB,
®CO, BHeLLHEN pa3BeaKu,
ynpaB/ieHuio cneLnporpamMm
MNpe3ngeHta) - B
BEJJOMCTBEHHbIX, BCE
ocTtanbHble B TAK
PoctexHag3sopa

MH)KEHEPHO-TEXHUYECKME PaBOTHMKM, OCYLLECTBASIIOWME
NpPodECCMOHANBHYIO AEATENBHOCTb, NPEAYCMOTPEHHYIO:

- NyHKTOM 1 cTaTby 14.1 GepepanbHOro 3akoHa "O NPOMBILLIEHHOWN
6e3onacHoctn OMO",

- 4acTblo nepBoit cTaTbn 9.1 PepepanbHOro 3akoHa "oO
6e3onacHocTn ITC",

- NyHKTOM 1 cTaTbm 28.1 GegepanbHoro 3akoHa "0O6
3/IEeKTpO3HEpreTnke"

NnofiHa30pHble
opraHusaumu,
obecneuvBatoLme
6e30nacHOCTb rocyAapcTea
(MuHO60pOHbI, DCUH, OCB,
OCO, BHELLHEN pa3BeaKu,
ynpaB/ieHWIO CEeLNporpaMM
Mpesungenta) - B
BEA,OMCTBEHHbIX, BCE
ocTtanbHble B TAK
PocTexHaz3opa, ecnu He
chopmupoBaHa cBos
KoMuceus

paboTHMKM, ApJagolMecs 4ieHaMun attecTauMoHHbIX Komumcecuin

B TAK PoctexHaga3opa







